Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 


Drucksache 11/6687 


14. 03. 90 


Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 


zur Beschlußempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache 1 1/6390 — 


a) zu dem Antrag der Abgeordneten Frau Beer, Frau Schilling, 

Dr. Mechtersheimer und der Fraktion DIE GRÜNEN 

— Drucksache 11/1185 — 

Keine Produktion und Endmontage neuer amerikanischer C-Waffen 
Abzug der C-Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland 

b) zu dem Antrag der Fraktion der SPD 

— Drucksache 1 1/3669 — 

Initiativen zum Verbot der Herstellung und Lagerung chemischer Waffen 
und der Verhinderung ihrer Weiterverbreitung 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

„Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1. den Kongreß und die Regierung der Vereinigten Staaten aufzu- 
fordern, Endmontage und Neuproduktion binärer C-Waffen 
auszusetzen; 

2. ein eindeutiges Nein zur Stationierung binärer C-Waffen oder 
einzelner Komponenten in Friedens-, Krisen-, Spannungs-, 
Eventual- oder Kriegszeiten in der Bundesrepublik Deutsch- 
land zu erklären und diese Entscheidung der US-Regierung, 
dem Senat und dem Kongreß mitzuteilen. " 


Bonn, den 13. März 1990 


Hoss, Frau Schoppe, Frau Dr. Vollmer und Fraktion 
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